
WEST RADIO-TV - Mod. SIJSAN. Radiofonografo AM/FM, con una gamma onde medic, una pmma onde code c una banda ondc ullracorle. Antenna magnetic* per OM e dipolo FM 

incorporate Medic frequenae a 455 ke/a e a 10,7 Melt. Potensa d'uacita 5 watt. Consumo 80 watt. 










































































































































































































































































































